FRANCISZEK MICHONSKI 


OBYWATEL M. KRAKOWA, 


BYŁY ORGANISTA PRZY KOŚCIELE SW. MARKA. 
Przeżywszy lat 83, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po długićj a 
dolegliwćj chorobie przeniósł się do wieczności d. 2 Grud. 1887. 


W nieutulonym żalu pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Pu- 
bliczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 14 przy ulicy Szewskiéj w Niedzielę o go- 
dzinie 3-ciéj po południu dnia 4. Grudnia wprost na Cmentarz. =; 


